NIKODEM BOGUS 


B. NACZELNIK R.U.T.T., ODZNACZONY 
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ 
ODZNAKĄ DZIESIĘCIOLECIA 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIUŚ 


przeżywszy lat 67, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
7 listopada 1966 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu pod- 
górskim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 10 bm. o godzinie 15, o czym 


zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUKI 
I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek 10 bm. o godz. 18 


w kościele paraf. św. Katarzyny. 
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